Der 
DOLCHSTOR 


soll „eingebildet“ 
gewesen sein? 


WIRKLICH? 


Deutschland war nicht 
ganz so verrottet wie 


Österreich-Ungarn! 
Sucht nach: Camarilla Hofe 


